Etalon zastave Crne Gore 
Montenegro Flag Standard 
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DEFINICIJA BOJA CMYK 
CMYK COLOUR DEFINITION 


GRB - Coat of Arms 


C M 


Svijetlo zlatna 10 30 
Light Gold 


Tamno zlatna 10 65 
Dark Gold 

Plava 100 60 
Blue 

Zelena 70 30 
Green 

Crvena O 100 
Red 


ZASTAVA - Flag 


Crvena O 100 
Red 


Svijetlo zlatna 10 30 
Light Gold 
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Službeni list Republike Crne Gore, broj 58/04 (17. septembar 2004.) 
Official Gazette of the Montenegro, No: 58/04 (17 September 2004) 


Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore 
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